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E’ il  lavoro  diin  viaggio  intra- 
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preso , perche  istruendomi  viep- 
più negli  stabilimenti , che  la 
colta  Europa  à consacrati  alle 
scienze,  mi  restituisca  più  de- 
gno di  quella  Cattedra , cui  la 
speciale  Clemenza  del  nostro  mu- 
nificentissimo SOVRANO  mi  à 
destinato , quello,  che  io  ardis- 
co di  decorare  col  Vostro  Illu- 
stre Nome  Eccellenza  Keveren- 


dìssìma.  La  più  viva  riconoS' 
cenzaper  i tanti^  e non  equivo- 
ci segni  della  Vostra  alta  Pro- 
tezione ^ con  cui  Vi  degnaste  o- 
norarmi  nel  mia  soggiorno  in 
questa  Capitale  ^ mi  anno  a do 
fare  determinato.  Permettete , 
che  io  alleghi  per  titolo  di  ta- 
le tributo  questo  solo  ^ che  a 
me  si  rapporta  ^ mentre  per  , 
quelli , che  risguardano  Vostra  | 


Eccelleina  Reverendissima , e 
troppo  lungo  sarebbe  di  tutti 
annoverarli , ed  azzarderei  di 
dispiacervi  col  vero.  Se  poi  il 
lavoro  è si  tenue,  che  l’onore- 
del  Favor  Vostro  non  meriti, 

» 

degnatevi  almeno  di  continuarlo 
al  supplice  autore  ',^  perché  ani- 
mato ad  imprese  più  grandi 
possa  in  altra  occasione  compen- 
sarne la  insufficienza.  In  questa  ' 


fiducia  intanto  ^ e colla  più  prò- 
fionda  'generazione  bacio  devota- 
mente le  mani 

DI  VOSTRA  ECCELLENZA 
RE  VERENDISSIMA. 


Vitnn*y  li  12  Fehbraro  17Q5. 

XJmilisfimo  ossequiosissimo  devotissimo 
Servitore 

CIO,  CER.  SAJ^TERELLL 
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A er  promovere  i vantaggi  delle 
scienze  sonovi  degli  errori  a com-' 
battere,  e delle  verità  ad  iscoprire. 
Sinché  non  siasi  al  primo  oggetto 
adempiuto,  il  secondo  sarà  sem pre- 
mai ritardato  , e lavorando  sopra 
fondamenti  mal  fermi,  non  faremo 
che  accumular  nuovi  errori,  che 
perpetuando  la  necessità  di  debel- 
larli, rallenteranno  sempreppiù  i 
progressi  deir,  umano  intelletto. 
Lt  spirito  d’innovazione  e di  sco- 
perta tuttavia  à sempre  lusingati 
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gli  autori  ; o perchè  gli  uomini  ami- 
no meglio  di  arricchirsi  di  cogni- 
zioni novelle,  che  di  sentirsi  pro- 
vata la  imperfezione  di  quelle,  che 
già  posseggono  ; o perchè  in  realtà 
sia  meno  arduo  e pericoloso  Fac- 
crescere , che  il  perfezionare. 

Nella  Chirurgia  non  va  la  cosa 
altrimenti  che  nelle  altre  scienze, 
ed  i suoi  Fasti  non  ce  ne  som- 
ministrano che  prove  abbastanza 
convincenti.  Dedicatomi  a tale  stu- 
dio pertanto , e bramoso  di  contri- 
buire a’  suoi  progressi , nè  trovan- 
domi altronde  da  tanto , onde  az- 
zardare nuove  Operazioni;  nè  a- 
vendo  mano  cosi  ardita  da  levare 
qualche  angolo  di  quel  velo,  che 
ancor  gran  parte  della  Natura  rico- 
pre; presi  a disamina  i moltiplici 
processi  delle  varie  Operazioni,  e 
parventi  scorgere  nel  maggior  no- 
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vero  di  esse  inconvenienti  siffat- 
ti, da  intrattenere  per  lunga  pezza 
le  cure  de’  Professori , senzacchè 
abbino  per  buon  tempo  ad  iiiia- 
ginarne  delle  nuove* 

Il  Cateterismo  però,  e la  Estra- 
zione della  Cateratta  annomi  a pre- 
ferenza occupato  ; quello  perchè  il 
più  trascurato  , come  avviene  del- 
le cose  più  necessarie  ; questa  all’ 
opposto,  perchè  sebbene  già  sogget 
ta  in  breve  tempo  a cotanti  can- 
giamenti , parvemi  non  avere  per 
anco  interessate  abbastanza  l’atten- 
zione e le  premure  de’  suoi  col- 
tivatori. 

Cercai  in  entrambe  i diffetti 
da  cui  vanno  accompagnate  , 
nè  mi  fu  difficile  di  rintrac- 
ciarli; restavanmi  ad  aggiungervi  le 
ovvie  correzioni,  e benché  ' vedeffi 
quanto  questa  fosse  ardua  cosa , non 
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la  trascurai  tuttavia.  Felice,  se 
questi  tentativi  giungano  a conse-, 
guire  i suffragi  de’  conoscitori  ; con- 
tento, se  persuasi  eglino  degli  in 
convenienti  soltanto,  che  io  andrò 
rimarcando,  si  occupino  con  miglior 
successo  a levargli,  che  più  delle 
proprie  opinioni  mi  stanno  a cuore 
i progressi  dell’ arte,  e l’utile  della 
soffrente  Umanità. 


I. 

DELLA  MANIERA  _ 

D I 

FACILITARE 

IL  CATETERISMO. 


Ì\on  solo  il  rispetto  per  l’antichità 
o,  la  gelosa  rimembranza  di  nomi  im- 
mortali ed  illustri,  non  la  stessa  con- 
suetudine , ma  l’indolenza  sulle  cose 
di  maggiore  rilievo  eziandio,  e quell’ 
aria  di  leggerezza,  con  cui  si  trattano 
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gli  affari  della  più  alta  importanza  , 
sono  le  cause,  che  perpetuano  gli  er- 
rori i più  madornali  per  avventura, 
in  guisacché,  se  lo  spirito  di  osser- 
vazione e di  sperienza  vantaggiosa- 
mente nelle  fisiche  introdotto,  supe- 
rando la  ripugnanza,  che  dall’  ab- 
bassarsi ad  oggetti , che  l’opinione  non 
apprezza,  lo  trattiene,  venga  quasi 
di  soppiatto  a spandervi  il  lume  del- 
la verità,  vergogna  e stupore  ci  pren- 
de, che  in  mezzo  alla  copia  uberto- 
sa di  inutili  e disastrose  scoperte , 
rimangan  tuttora  neglette  ed  al  bujo 
le  più  facili  ricerche,  e le  più  van- 
taggiose, 

D oviziosi  di  cento  istromenti  pro- 
digiosamente dal  lusso  dell’  arte  nos 
tra  moltiplicati  per  il  trapano  e le 
amputazioni  , operazioni  perniciose 
alcune  volte  e per  lo  più  inutili,  un 
solo  in  tutto  l’arseiple  chirurgico  ne 
rinveniamo  per  il  Cateterismo,  e ques- 
to difettoso  e di  un  uso  crudele,  che 
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rende  Foperazione  per  se  tanto  sem- 
plice quanto  importante  per  i casi,  in 
cui  viene  istantaneamente  indicata,  dif- 
fìcile e diuturna,  nel  tempo  , che  es- 
sa si  affida  non  di  rado  ad  alcuni 
pseudo chirurghi  autorizzati  a quelle 
Operazioni,  che  per  essere  le  più  ov- 
vie a venire  a mano,  picciole  si  chia- 
mano, quasi  picciol  cosa  fosse  ciò, 
che  più  frequentemente  interessa  le 
vite  degli  uomini. 

In  vano  la  intrepida  Notomia,  che 
le  scienze  compagne  nel  cammino  pre- 
cede, lascia  loro  di  luminose  tracce 
segnata  la  strada  più  sgombra  e spa- 
ziosa, che  velate  elleno  gli  occhi 
avanzan  lente  e col  passo  incerto  per 
quelle  balze  scoscese,  che  anno  per 
lo  addietro  calcato.  Una  luttuosa  spe. 
rienza  non  ne  à che  troppo  dimostrati 
i pericoli,  ma  la  consuetudine,  que- 
sta forza  onnipotente  non  fù  ancor 
debellata.  Su  quai  fondamenti,  chie- 
do io,  le  Siringhe  destiwate  perii  ses- 
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so  ànno  una  direzione  meno  curva 
d’assai  di  quelle  j che  per  gli  uomini 
s’impiegano  ? Forsecché  il  canale  dell’ 
uretra  nel  suo  tragitto  dall’  arcata  del 
Pube  alla  vessica  è più  incurvato  in 
questi,  che  in  quello?  Quivi  all’  op- 
posto io  non  rinvengo  il  Vaglno,  che 
frapponendosi  fra  il  collo  della  ves- 
sica, e l’intestino  retto  ne  innalzi  la 
prima,  siccome  nelle  donne  addivie- 
ne; ma  aderenti  in  vece  queste  due 
parli  fra  loro,  incontro,  che,  il  trat- 
to membranaceo  dell’ uretra  scorre  al- 
quanto più  orizzontalmente,  che  in 
quelle  , in  guisa  che  i Cateteri  desti- 
nali ai  due  sessi  far  dovrebbero  co- 
me sembra  fra  loro  un  cambio  re- 
ciproco. (a)  Di  più  per  qual  ragione 
in  que’  sogetti,  ne’  quali  si  è rasa  la 


(a)  E ciò  dicasi  con  più  ragione  nei 
casi  di  Prolasso  dell’  Utero  , o di 
gravidanza  innoltrata  per  trovarsi  al- 
lora la  Vescica  di  soverchio  sopra 
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verga  a fior  di  ventre  , dovendosi  in 
seguito  per  gli  effetti  della  successiva 
infiammazione  o per  altra  cagione 
qualunque  riccorrere  al  Catetere,  per 
qual  ragione  chiedo  io  s’impiega  me- 


li Pube  respinta,  se  pure  rimessa  la 
Matrice  in  posizione,  o sospinto  il 
capo  del  Feto,  meglio  non  conve- 
nisse la  Siringa , che  ci  faremo  in 
breve  a proporre , lusingati  a cre- 
dere, che  possa  rendersene  l’uso  ab- 
bastanza univérsale  da  abbracciare 
entrambi  i sessi.  Il  Signor  Plenk  in 
simile  caso  à dovuto  servirsi  di  un 
Catetere  dei  più  ricurvi  che  mai,  ed 
io  di  buon  grado  accenno  questa  os- 
servazione , che  desso  àmmi  a tale 
proposito  gentilmente  commiinicata 
per  prender  argomento  di  professa- 
le a quest*  Uomo  immortalò  quella 
venerazione  e quella  stima,  che  egli 
à già  altronde  meritata  da  tutU  la 
letterària  Kepubbli?a, 
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glio  quello,  die  per  le  donne  è desti- 
nato ? (b)  Forse  che  la  curvatura  del. 
la  porzione  interna  dell’  uretra  allora 
più  non  esiste,  o die  quella  dell’ js- 
trumento  esser  non  deve,  che  in  ra- 
gione della  lunghezza  di  quel  tratto, 
che  fuor  rimane  dall’arcata  del  Pube? 
Ma  dimando  ancor  più:  allor  quando 
la  bisogna  ci  porta  ad  estrarre  le  orine 
trattenute,  ci  proponiamo  noi  di  libe- 
rare  soltanto  la  parte  superiore  del 
viscere  in  quistione,  e di  non  impie- 
gare, che  per  questa  le  nostre  premo-  , 

re?  - 


(b)  Un  caso  simile  avvenuto  nello 
Spedale  di  S.  M.  Nova  di  Firenze,  ^ 
in  cui  dopo  avere  inutilmente  ten- 
tate  le  ordinarie  Siringhe,  si  dovet- 
te  por  mano  aduna  poco  men  che 
retta,  la  quale  ebbe  con  la  maggior:^ 


agevolezza  un  esito  più  avventuro-  ^ 


so,  à in  me  destato  il  pensiero  dcl-jft 
la  presente  dissertazione. 


re?  mentre  posando  la  parte  conves- 
sa dello  stromeiUo  sul  collo  della  ves- 
sica,  la  estremità  deve,  come  è chia- 
ro , trovarsi  in  alto,  se  pure  per  ab- 
bassarla non  vogliamo  perpetuare  bar- 
baramente quella  dolorosa  distrazione 
di  parti,  che  già  abbiam  cagionata, in- 
troducendo lo  stromento  medesimo. 

• Supposta  anche  la  precaria  opi- 
nione della  curvatura  dell’  uretra  che 
non  sta  che  fra  le  mani  del  chirurgo 
di  fare  isparire,  (c)  come  si  vedrà  in 
appresso,  ci  rimane  ad  esaminare  qua- 
le vantaggio  la  curvatura  della  sirin- 
ga vi  arrechi.  , 

Kon  facendo  questa  pertanto  nel- 
la terminazione  dello  stromento  un  ve- 
ro segmento  di  circolo  o una  specie 


(^c)  Ciò  viene  perfettamente  confer- 
mato dalle  due  finire  che  si  riscon- 
trano  nella  Tav,  L e rapresentanri 
il  taglio  verticale  della  vcssica  ed 
uretra. 
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di  becco  uncinato,  ma  un  solo  arca 
in  luogo  di  un  angolo,  ne  avviene, 
che  due  o tre  dit.i  trasverse  della  di 
lui  estremità  rimangono  in  linea  ret- 
ta, e tale  che,  se  colla  astrazione  si 
abbassi  sul  prolonganoento  dell’  altra 
linea  o manico  della  siringa,  ne  lor- 
ma  per  così  dire  la  perpendicolare, 
e le  estremità  delle  due  branche  si  tro- 
vano rispettivamente  ad  angolo  retto. 
Ideila  introduzione  quindi  del  Calete 
re  in  quistione,  allorquando  la  di  lui 
estremità  investe  la  mentovata  curva- 
tura del  canale  escretore,  non  essen- 
do a lei  paralella,  né  esser  potendo- 
lo, dappoiché  siffatta  curvatura  esiste 
in  ragione,  che  Tailra  porzione  dello 
stroniento  mantiene  i’uretra  esteriore 
in  una  direzione  obbliqua  dal  basso 
in  aito,  che  alla  perpendicolare  si  av- 
vicina, ne  seguirà  di  conseguenza  una 
violenta  ^iistrazione  di  questa  parte. 
Tale  distrazione  cesserà,  gli  è ve- 
ro, allorquando  la  parte  ricurva  si  a 
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vanzi,  ma  riguardando  la  convessità 
di  questa  allo  in  giù,  quale  nuovo  sti- 
ramento non  dovrà  frattanto  soffrirne 
quel  tratto  dell’  uretra,  che  sottoposto 
ai  iigamejili  sospensoii  de  corpi  ca- 
vernosi, mentre  è appunto  per  tale  re- 
sistenza il  meno  arrendevole,  viene 
anche  il  più  fortemente  distratto? 

Aggiungasi  la  forza,  anzi  la  vio- 
lenza direi  quasi  inumana,  che  do- 
, vrassi  impiegare , perchè  la  verga  sì 
adatti  alla  accennata  curvatura,  allor- 
quando avvi  a superare  un  gagliardo 
Priapismo,  die  non  è dirado  un  sin- 
tonia di  alcune  specie  d’iscurie  , che 
|a  siringatura  richieggono.  Aggìim- 
gansi  gli  urti  nelle  lacune  dell’  uretra^ 
e la  resistenza  di  queste  contro  di  un 
islrumento  , die  direttamente  le.  assa- 
le, e cui  non  varrebbe  a sciiivare  la 
cautela  più  delicata  ed  esperta.  . Ma 
che  più  aggiungere  per  provare  i dan- 
ni e le  difficoltà  delle  ordinarie  sirin- 
ghe, se  la  giornaliera  sperienza  non 

B ij 
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ci  sommiiiìslra  , die  di  soverdiio 
prove  umilianti  di  questa  crudele  ve- 
rità ? 

Quanto  poi  l’uso  di  tale  slromen- 

to  è più  malagevole,  altrettanto  ne 

✓ 

viene  l’azione  diminuita  mercè  Fango 
lo  retto,  che  formano  le  sue  branche^ 
conciosiacchè  la  curvatura  , die  in 
luogo  dell’  angolo  le  unisce,  altroin 
conveniente  iion  toglie  che  quello  , 
che  nascerebbe  dal  seno  deli’  angolo 
stesso,  se  elleno  dirittamente  s’incon- 
trassero. Orala  forza  delia  mano  ope- 
ratrice deve  accrescersi  a misura  che 
la  forma  della  siringa  più  dalla  retta 
direzion  si  allontana  ; quindi  ne  av- 
viene , che  vacillando  si  Funo  di-e 
l’altro  s’  accrescono  le  difficoltà  e gli 
inconvenienti  già  mentovali  , e così, 
pare,  che  avendo  tutto  per  questa  par. 
te  congiurato  all’  obbrobrio  dell’ arte, 
ed  al  tormento  degli  infelici  pazienti , 
debba  or  finalmente  provocarci  alla 
proscrizione  cd  esigilo  di  uno  stro- 
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mento  disapprovabile  per  la  'sua  ìn- 
siifFirienzanon  menO;,  che  per  gli  svan- 
taggi , che  apporta^ 

Per  non  essere  però  con  luì  diso- 
vercliio  severi,  tratteniamoci  alquan- 
to a considerarne  ancora  il  meccanis- 
mo, die  offrendoci  per  avventura  con 
che  trar  vantaggio  da  suoi  stessi  di- 
fetti obbligar  ci  potrebbe  ad  essergli 
per  ciò  liberali.  * Per  quanto  incon- 
gruo sia  tale  meccanismo,  e , per  quanti 
-sieno  i disagi  si  dell’  operatore  die 
del  paziente  , introdotto  die  esso  ab- 
biasi sino  dentro  alia  vessica,  la  tan- 
to agitata  curvatura  incontrasi  nella 
di  lei  cavità,  ed  al  tratto  non  corris- 
ponde della  supposta  piegatura  dell’ 
uretra  , che  occupata  trovasi  invece 
dalla  parte  retta  dallo  stromento.  In 
tale  frattempo  tuttavia  il  paziente  non 
soffre  dalla  pre.ienza  della  siringa 
che  la  rimembranza  per  cosi  dire  de’ 
dolori  dalla  di  1 ei  introduzione  prodot- 
ti., Ora  ciò  addiviene  perdìè,  abb.'.s- 
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«andosi  allora  lo  stromento.  distende 
-seco  in  certa  guisa,  e diminuisce  la 
piegatura  deU’  uretra,  sicché  essa  di- 
viene poco  men  che  paralella  alla 
porzione  diritta,  che  la  ijiveste.  Che 
non  potrebbesi  adunque  ottenere  lo 
stesso  intento  con  minore  dispendio  di 
forze  e di  disagi,  e con  iscanso  di 
tanto  inoltipliciijiconvenienti,  facendo 
uso  senza  altro  di  wn  Catetere  diritto 
La  cosa  consiste  nel  render  fra  loro 
paralelli  il  Catetere  ed  il  canale  ori- 
nario ; ora  in  luogo  di  far  che  quelli 
a questo  si  adatti  , involgasi  il  prò- . 
blema  e cerchisi  di  far  servire  l’ure- 
tra allo  stromento.  Ciò  ries'cirà  tanto 
più  facile,  dappoiché  furetra  caver-  ‘ 
nosa,  quella  cioè,  che  fuor  dal  Pube 
Tonane  é per  la  mobilità  della  verga 
suscettibile  di  qualunque  direzione  ; 
piaccia  alla  mano  del  chirurgo  di 
darvi,  e ben  più  agevolmente  ado-  ", 
perando  iinasiringa  diritta,  che  stroz- 
zandola in  certa  guifa  con  una  ricurva.  , 

•|  ' 
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Le  pratiche  osservazioni,  raiiima 
dell’  arte  nostra  , sembra  dovrebbe!* 
«filivi  provare  vieppiù  i difetti  del 
combattuto  istrumeiito,  e avvalorare  i 
vantaggi  di  quello,  che  Jion  temo  di 
azzardare  per  rimpiazzarlo.  Le  pri- 
tìie  però  non  farebbero  che  iiitronare 
alle  orecchie  degli  uomini  del  mestie- 
re quelle  nenie  lugubri,  cui  già  sono 
avvezzi,  e la  cosa  è altronde  si  ap- 
parente, che  prova  ulteriore  non  me- 
rita più  che  non  meriterebbe  dimos- 
trazione il  Paralellismo  dei  lati  'op- 
posti di  un  quadrato  rettangolo.  Per 
ie  seconde  poi  potrei  addurre  alcune 
esperienze  fatte  sul  vivetite,  e le  mol- 
tiplici  ne’  cadaveri,  che  tutte  lusin- 
gandomi non  poco  ne’  vari  tentativi  su- 
perarono la  mia  aspettazione;potrei  re- 
care in  mezzo  infinite  osservazioni 
prodigaI^.ente  somministratemi  dallo 
Spedale  di  Firenze,  dove  il  celebre 
-mio  Precettore  Signor  Lorenzo  Nan- 
noni,  convinto  per  una  triste  esperien- 
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za  degli  inconvenienti  delle  siringhe 
communi , se  non  ebbe  il  coraggio  di 
dar  mano  alle  rette , ricercò  almeno 
un  esito  molto  migliore  coll’  uso  di 
quelle,  che  piò  a loro  si  avvicinano. 
Ma  per  questa  prima  parte  di  mie  ri- 
cerche piacemi  di  proporle  non  so- 
pra altra  base  stabilite,  che  su  quel- 
la, che  il  raziocinio  ci  somministra, 
dappoiché  ella  sembrami  abbastanza 
stabile  e soda.’ 

Lra  lunghezza  della  siringa  non 
vuol  essere  di  più  di  dodici  a quat- 
tordici pollici,  il  diametro  eguale  , a 
quello  di  una  ordinaria  penna  da  scri- 
vere , ^ le  estremità,  oli  vare  e per- 
tugiata da  piò  fori  piuttosto,  (Jie  da 
alcune  fenditure  dal  canto,  da  cui  de- 
ve essere  iiitrodotta,  e della  forma  di 
un  cucchiajo  appiattito  dall’ altro,  per- 
chè si  agevoli  con  quella  ri^roduzio- 
,ne  della  siringa  , e con  questo  la  sor- 
tita al  fluido  e la  presa  alla  mano. 
]Sé  la  forma  sola  dello  strumento,  ma 
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ii  iTieccanismo  delia  Operazione  ezian- 
dio deve  concorrere  a renderne  l’uso 
in  qualche  guisa  più  facile  e commen- 
devole. 

L<a  posizione  più  (^vvia  del  pazien- 
te sarà  quella,  ove  trovandosi  il  cor- 
po intero  diacente  ed  in  linea  retta, 
allargate  le  coscie,  e sollevate  le  naT 
tiche,  il  membro  descriva  una  linea 
che  faccia  angolo  acuto  colle  estre- 

O 

mità  inferiori.  Dalla  esattezza  di  ta- 
li cautele,  dipende  la  continuazione 
della  direzione  dell’  uretra  cavernosa 
colla  membranacea  e colo  della  ves- 
sica. 

Stando  il  chirurgo  a destra  del 
paziente,  l’indice  e il  pollice  delia  man 
manca  daran  di  piglio  ai  corpi  ca- 
vernosi laddove  appunto  essi  finisco- 
no nel  glande,  ed  allungando  cosi  il 
membro  nella  detta  direzione,  disten- 
derà con  lui  e farà  sparire  quelle  ru- 
ghe del  condotto,  che  di  tanto  ostaco- 
lo esser  possono  alla  operazione. 


Impugnato  quindi  coU’  altra  ma- 
no la  menzionata  cucchiaja  del  Cate- 
tere, di  cui  l’opposta  estremità  si  avrà 
spalmata  con  qualche  sostanza  un- 

tuosa  che  rancida  non  sia  per  evita- 

« 

re  una  maggiore  irritazione,  si  insi- 
nuerà questa  nel  canale  orinario , do- 
ve costeggiando  il  parete  superiore  si 
spinge  dolcemente'  sino  sotto  all’  ar- 
cata del  pube.  Memori  quivi  special- 
mente  di  tenere  la  punta  dello  stro- 
mento  applicata  a quella  parte  dell’ 
uretra,  che  in  alto  riguarda  per  ischi- 
vare  nel  così  detto  bulbo  dell’  uretra 
specialmente  una  nuova  strada  a cos- 
to della  rottura  de’  pareti  del  canale, 
che  sono  quivd  si  tenui,  ed  arrende- 
voli, si  avanza  lentamente  sino  ad 
aver  superato  quel  tratto,  (d; 


(d)  Tale  manovale  e la  figura  dello 
stromento  , come  pure  la  posizio- 
ne si  del  paziente,  che  del  opera- 
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Per  infilare  allora  il  collo  della 
vessica  si  rilasciano  alquanto  i corpi 
cavernosi  , e penetrati  nella  di  lei  ca- 
vità tanto  che  basti,  si  estrae  lo  spe- 
cillo che  investe  la  siringa  , ed  il 
fluido  sgorga. 

Se  altri  vantaggi  non  militassero 
a favore  dello  stromento,  che  io  vengo 
a pi  oporre,  quelli  dell’  esser  egli  sce- 
vro degli  inconvenienti,  che  seco  il 
vecchio  catetere  recava,  basterebbe- 
ro a renderlo  commendevole.  La  po- 
sizione altronde  più  dicevole  del  chi- 
rurgo nell’  eseguire  il  manuale  descrit- 
to, per  cui  non  gli  è tolta  la  visuale 
dalla  mano  operatrice,  siccome  addi" 
viene  nella  maniera  usitata,  la  sicu- 
rezza  di  non  urtare  nelle  pareti  della 
vessica  qualora  ella  in  se  stessa  rac- 
colta s’incontri,  irritandole  cosi  viep- 


tore  si  raprcscntono  nella  Tav.  1. 
Fig.  II. 
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più  se  desse  già  infiammate  si  tro- 
vino, ed  altrettali  vantaggi  addur  vi 
potrei  5 che  ormai  inutil  fora  e nòjo_ 
sodi  decantare  con  più  lunga  diceria* 
Basterà  avere  in  mia  difesa  la  cogni- 
zione  anatomica  delle  parti;  tra  le 
moltiplici  scienze,  che  fanno  corteg. 
gio  air«erte  salutare,  questa  è per  av- 
ventura la  sola,  a cui  ella  si  possa 
affidare  senza  mendicare  i suffragi  del- 
le altre  compagne. 

Tra  i differenti  stati  morbosi  a 
queste  parti  occorrevoli,  alcuni  darsi 
potrebbero,  noi  niego,  da  render  me- 
no vantaggiosa  la  nuova  Siringa  ; ma 
oltrecchè  tale  difficoltale  sarebbe  com- 
mune  colle  curve  , ardua  cosa  è il 
persuadersi,  che  essendo  il  colio  del- 
la vessica  alT  intestino  retto  aderen- 
te, e questi  al  Sacro,  e dovendo  cosi 
mantenersi  in  direzione  poco  men  che 
retta  colf  uretra  membranacea,  per 
qualc|ie  affezione  della  prostata , che 
ne  la  involge  o di  altra  parte , debba 
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■questa  recarsi  d.  elro  alla  sinfisi  in  ma- 
niera da  formare  una  curva  sì  ma- 
lagevole a superarsi,  Ollrediclie  al- 
cune affezioni  morbose  eziandio  non 
mancano,  che  siano  in  vece  all’  as- 
sunto mio  favorevoli , come  sarebbe- 
ro, per  annoverarne  alcuna,  la  ridon- 
danza delle  orine  , o la  presenza 
di  qualche  corpo  straniero,  che  deb- 
bano in  vece  per  il  proprio  peso  ab- 
bassare più' deli’  usato  il  basso  fondo 
e il  collo  in  conseguenza  della  vesci- 
ca, che  stagli  vicino. 

Che  non  potrebbesi  ora  con  tale 
operazione  resa  così  agevole  e piana 
preservare  una  copia  di  infelici,  che 
tormentali  dalle  ambascie  del  male 

7 

e più  dai  dolori  del  vecchio  Cateteris- 
mo , disastroso  questi  e senza  esito, 
o rinfermo  soccombe,  o ad  altro  es- 
pediente ricorrer  si  deve,  che  se  non 
più  pericoloso,  non  è almeno  più  plau- 
sibile per  le  conseguenze  di  fistole  in- 
comode e nojose  , e di  altri  malori , 
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che  seco  porla,  delia  puntura  della 
vescica  io  ragiono,  di  cui  potrebbesi, 
agevolata  la  siringatura , far  senza. 
Defraudati  i Pratici  nelle  loro  speran- 
ze sul  successo  di  questa,  in  luogo  di 
esaininarne  il  meccanismo  , e i rap- 
porti de’prodessì  dell’ operazione  col- 
lo stromento  iisitato  , e delle  parti  fra 
loro , per  cosi  attingere  alla  sorgente 
delle  incontrate  difficoltà,  e correg- 
gerne'quindi  i difetti  , fecero  un  pas- 
so più  ardito,,  e si  proposero  senz’ 
altro  racceniiata  puntura,  Stupirono  i 
Professori,  e si  felicitarono,  che  il 
Genio  promovesse  sì  felicemente  i 
progressi  dell’  arte,  progressi  che  a 
salti  si  fanno  , e non  servono  che  a 
perpetuarne  riiifanzia. 

Lungi  però  che  tale  procedere 
sia  seguito  dai  più  illuminati  , ne  é 
egli  in  vece  trascurato  a tutta  ragione. 
A Firenze,  ove  poco  mcn  che  epide- 
miche sono  le  malattie  delle  strade 
Orinarie,  e dove  il  solo  Spedale  som- 


ministra  un  numero  straordinario  di 
ammalati  d’iscuria  , io  non  vidi  nel 
corso  di  otto  anni  praticata  tale  ope- 
razione, e la  facil  Parigi , ove  l’entu- 
siasmo per  la  novità  e la  stravagan- 
za l’aveva  già  tanto  messa  in  voga, 
la  àpure  sbandita  sotto  il  saggio  Des- 
saut , e rilegata  alla  obblivione  insie- 
me coir  abuso  del  Trapano,  e la  Se. 
zion  della  sinfisi  del  pube. 

Osservo  poi  per  metter  tutto  a pro- 
fitto, che  nella  puntura  della  vescica 
lasciandovisi  la  can:-ìula  del  Troicart, 
abbiamo  almeno  il  vantaggio  , che 
dando  ella  una  perenne  sortita  alle 
orine  ci  dispensa  dal  ripetuto  catete- 
rismo, ripetizione,  che  alcune  fiate 
riesce  per  verità  non  poco  imbaraz- 
zante, altre  volte  impossibile,  ma  ne- 
cessaria tuttavia  in  certe  iscurie  per 
infiammazione,  che  all’  azione  osti- 
natamente resistono  de  bagni,  delie 
sanguigne,  de  clisteri,  e di  tutto  quan- 
to l’apparato  antiflogistico,  che  pure 
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non  sempre  si  à in  pronto.  Ne  credo 

10  già^  che  in  circostanze  si  criti- 
che clebbasi  a questa  operazione  ric- 
correre,  abbenché  si  potesse  con  lei 
per  avventura  conseguire  a costo  dei 
mali  consecutivi  la  liberazione  dagli 
istantanei  e presenti;  ina  non  si  po- 
trebbe egli  tentare  di  schivarne  i dan- 
ni, procurandone  con  una  speciosa 
imitazione  i vantaggi?  Riesciti  per- 
tanto nei  casi  d’iscuria  ad  introdurre 

11  catetere,  perchè  non  lo  lascieremo 
noi  nella  vescica  in  quella  maniera, 
che  vi  si  abbandona  la  cannula  del 
Troicart  ? Non  ce  ne  asterrà  certa- 
mente il  timore  di  accagionare  l’iner- 
zia del  viscere  colla  presenza  di  un 
corpo  eterogeneo,,  che  mantenga  per 
poco  il  di  lei  sfintere  distratto  ; men- 
tre quando  questa  abbia  luogo,  ?è  il 
seguito  invece  delia  infiammazione 
del  viscere  medesimo,  come  lo  è nel- 
la matrice  nelle  iniestina  e in  pa- 
recchi altri  organi,  infiammazione,  di- 
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cui  sì  avrà  tolta  una  causa  non -lieve, 
togliendosi  cosi  Toccasione  alla  ri- 
dondanza delle  orine.  Non  avremo 
niente  più  a paventare,  che  alla  pun- 
ta dello  stromento  si  formino  delle 
concrezioni  da  impedirne  in  seguito 
la  sortita  nelle  circostanze,  in  cui  s’in- 
contrino delle  sostanze  straniere,  qua- 
li sarebbero  arene  o rudimenti  di 
calcoli  , 'conciosiacchè  non  trovano 
questi  come  aderire  ad  una  superficie 
liscia  e polita,  quale  si  è quella  del- 
lo stromento,  ed  anzicche  accrescersi 
il  volume  della  di  lui  estremità,  viene 
questa  diminuita,  e corrosa  dalla  azio- 
ne cliimica  delle  orine,  siccome  è ac- 
caduto nelle  osservazioni  istituite  a 
tale  proposito , nelle  quali  si  ritirò  la 
Siringa  d’argento  così  infievolita,  e 
assotigliata , che  'più  servir  non  pote- 
va, Ci  resterebbe  Ibrse  a temere  la 
irritazione  da  essa  prodotta  , allor- 
quando non  ci  prendiam  pensiero  di 
*<iuella,  che  eccitar  potrebbe  la  can- 
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nula  de  Tr.oicart,  in  un  tempo,  in  cui 
lo  slato  delle  partine  e’  assai  più  siis- 
celtibile,  ne  di  quella  ancor  più  rag- 
guardevole, che  segue  dai  replicati 
sforzi  per  introdure  la  Siringa?  Ora 
se  con  tale  mezzo,  oltre  al  far  sejiza 
di  lina  operazione  dannevole  permei- 
ti riguardi  al  liberare  con  uno  spedien- 
te  più  dolce  gl’  infermi  dal  cumulo 
delle  orine,  e dalle  conseguenze,  che 
ne  seguono  tristimai  sempre  e tal  vol- 
ta fatali,  ci  dispensiamo  eziandio  dal 
replibare  il  Cateterismo,  che  per  quan- 
to siasi  agevolato  col  togliere  gl’  in- 
convenienti delia  curvatura  delia  Si- 
ringa , non  cessa  di  essere  un  proces- 
so incomodo  e penoso;  il  cercare  di 
rendere  l’operazione  meno  frequente 
non  sarà  meno  che  il  cercare  di  laci- 
litarla. 

Qualunque  volta  accada  di  dove- 
re lasciare  la  siringa  nell'  uretra,  co- 
me pare  indicato  nel  più  dei  casi  d’iii- 
fiammazione  di  quest’  organo,  intro* 


3f 

dotta  die  si  abbia , si  assicura  con 
due  nastri,  che  passando  dalla  estre- 
mità esteriore  dello  stromento  lateral- 
mente alla  parte  interna  delle  coscie^ 
quindi  scorrano  all’  intorno  di  esse,  e 
ganzino  verso  le  regioni  iliache,  do- 
ve verranno  annodate  ad  una  fascia, 
che  vestirà  circolarmente  l’addome  ver- 
so laregione ipogastrica.  All’imbocca- 
tura poi  della  cannula  si  applicheran- 
no quasi  pendole  alquante  fila  della 
lunghezza  di  poche  dita  trasverse,  che 
terminando  in  un  ricettacolo  qualun- 
(]ue  da  mantenersi  fra  le  coscie  del 
Paziente  , quindi  possano  le  orine  in- 
filtrarsi ed  essere  in  esso  raccolte, 
senza  che  scorrendo  lungo^  la  parte  es- 
teriore del  Catetere  apportino  al  glan- 
de, o ad  altra  parte  circonvicina  irri- 
tazione di  sorta.  In  questo  frattempo 
non  si  saprebbero  [abbastanza  racco- 
mandare le  fornente  amollienti,  ed  il 
detergere  della  vessica  con  decozioni 
di  egual  sorta  die  tutte  riescono  di 

C ij 


un  vantaggio  talvolta  superiore  alla 
stessa  aspettazione.  Tutta  volta,  che 
la  bisogna  porti  di  levare  lo  slromen- 
to , o perche  sia  egli  di  sovèrchio 
ìncommodo  al  Paziente,  o perchè  la 
di  lui  condizione  sia  tale,  che  non  gii 
accordi  il  ripòso  per  ciò  necessario, 
ella  vuol  essere  rimpiazzata  da  una 
candeletta  ammolliente  di  un  dicevole 
diametro  , e le  migliori  saranno  quel- 
le delle  corde  di  minugia,  sì  per  es- 
sere elleno  atte  a resister  di  più  all’ 
azione  delle  orine  e del  calore,  si  per- 
chè non  costando  di  sostanze  pingue- 
dinose,  come  quelle,  che  cò  vari  bal- 
sami ed  unguenti  si  fanno  , più  fa- 
cile si  è il  preservarli  dal  divenire 
irritanti.  Cosi  usando  alternativa- 
mente  delle  candelette,  e della  Sirin- 
ga a misura,  che  di  questa  e di  quel- 
le il  sogetto  avrà  d’uopo,  si  prosegui- 
rà fino  a tanto,  che  sortali  le  orine  a 
pica  canale. 
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E tale  procedere  sarà  al  sommo 
vantaggioso  in  quei  casi  d’iscuria  pro- 
dotta da  ristringimento  dell’  uretra, 
ne’  quali  dopo  essere  per  lunga  pez- 
za a grave  stento,  e non  senza  i più 
▼ivi  dolori  escite  le  orine,  si  arrrestà- 
no  poi  in  guisa,  che  stando  il  pazien- 
te sulle  mosse  per  evacuar  questo  flui- 
do , s’avvede  inaspettatamente  , che 
desso  non  isgorghi  : quivi  chiaro  ap- 
parisce, che  la  Farmaceutica  più  squi- 
sita rintracciar  non  saprebbe  rimedio 
si  effcacc,  che  la  Siringatura,  e l’al- 
terno abbandonare  dello  stromcnto,  c 
delle  candelette  nell’  uretra,  mezzi, 
che  adempiono  la  prima  e più  pres- 
sante delle  indica;sioni,  quella  cioè  di 
allargare  siffatto  canale.  Niente  meno 
si  dica  della  infiammazione  del  cana- 
le stesso,  e del  collo  della  vescica» 
che  si  riconosce  dal  sortir  del  fluido  a 
piccola  dose,  e con  bruciore,  senza  pe- 
rò , che  differisca  dal  naturale,  men- 
tre qui  pure  la  Clinica  più  esperta 
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coìnpensar  non  saprebbe  del  Catetere 
i vanlaggì.  L’infiammazione  poi  del- 
la vescica  medesima,  che  è quella, 
che  offre  sovente  al  Chirurgo  occasio- 
ne di  por  mano  à siffatta  operazione, 
d pendendo  il  più  delle  volte  dalla  di 
lui  destrezza  la  salute  degli  infermi , 
richiede  più  particolari  riguardi.  In 
tali  circostanze  il  corso  dello  orine  si 
arresta  il  più  delle  volle  instantanea 
mente,  altre  fiate  però  gli  stadii  lenti 
e diuturni  della  infiammazione  spo- 
gliando per  gradì  il  viscere  della  pro- 
pria reazione  fan  si,  che  va  egli  ma- 
no mano  distendendosi  in  guisa  da  ac- 
\ 

crescerne  prodigiosamente  il  [volume. 
La  ridondanza  delle  orine,  che  non 
ne  permette  in  tali  casi,  che  una  bre- 
ve sortita  di  quando  in  quando  e qua- 
si per  istraboeco  à ingannato  parecchi 
Pratici,  facendo  loro  attribuire  alla 
infiammazione  di  tutt'  altro  viscere 
che  di  quello  in  questione  la  febbre  c 
gli  altri  sintomi,  che  la  malattia  ac- 
compagnano. 


'■t  ì.;.- 
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Un  caso  di  tal  sorta  accadde  in 
Siena  sono  già  treni’  anni  nella  perso 
na  di  S.  Eminenza  il  Signore  Cardi- 
nale N*  N.  La  parca  e non  frequente 
lortita  delle  orine  persuasi  aveva  i 
Medici  di  tutt’ altro  male,  che  della 
infiammazione  della  vessica,  che  real- 
mente esisteva.  Il  seguito  poco  av- 
venturoso però  di  una  Diagnosi  male 
stabilita,  e la  giusta  riputazione,  di 
cui  godeva  il  vecchio  Nannoni,  deter- 
minarono a consultare  questo  grand’ 
uomo,  di  cui  il  raro'  giudizio  e la  con- 
sumata pratica  di  dieci  lustri  spesi  co- 
sì vantaggiosamente  per  il  bene  della 
umanità,  ce  ne  rendono  la  memoria 
ancor  cara  c rispettabile.  Accorso 
egli,  ed  istituita  previamente  la  do- 
vuta disamina  nel  pensiere  di  dilatare 
per  gradi  il  canale  orinario  diede  ma- 
no aduna  Siringa  di  piccini  diametro, 
con  cui  non  evacuò,  che  poche  oncie 
di  orina.  A tale  successo  felicitavansi 
i Medici  astanti  di  veder  comprovala 
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la  loro  opinione,  che  poco  fluido  con- 
tenesse nella  vescica , estratta  però 
dall’  accorto  Pratico  la  Siringa  ed  in- 
trodottane una  seconda  di  doppio  dia- 
metro , ebbe  il  piacere  di  veder  sor- 
tire dodici  libbre  di  orine  circa,  che 
per  la  qualità  fecciosa  aqiiistata  nel 
loro  lungo  soggiorno  non  avevano 
trovata  escita,  dal  primo  Catetere,  e 
Sua  Eminenza  fu  perfettamente  rista- 
bilita 

Da  questa  osservatone,  che  Fau- 
tore  areccar  soleva  nelle  sue  lezioni 
particolari,  alle  quali  ebbi  la  sorte  di 
attingere  le  prime  nozioni  dell’  arte 
per  ben  qualtranni  gli  ultimi  della  sua 
vita,  apparisce  la  necessità  di  avere  in 
pronto  più  siringhe  di  diverso  diame- 
tro, e di  sapere  all’  uopo  dare  più 
all’  una  che  all’  altra  la  preferenza, 
cosa,  che  tanto  contribuisce  ad  age- 
volare l’operazione  , che  dovrebbe 
quivi  occuparmi , se  già  abbastanza 
dagli  autori  raccomandata  non  fosse. 
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Quello  poi,  clic  più  dee  porci  in  guar- 
dia; è la  enorme  distensione,  a cui 
dovrà  in  tali  accidenti  andar  soggetta 
la  vessica , perchè  essa  non  c’  induca 
ad  errori  madornali,  e ad  intraprese 
erronee,  e precipitate,  come  avven- 
ne ad  un  tale,  che  non  temè  di  aprir 
questo  viscere,  mentre  ricolmo  egli, 
e distratto  in  guisa  da  occupare  la  re- 
gione Ipogastrica  non  solo  , mà  Tom- 
belicale  tutta  eziandio,  credette  forse 
un’  ascesso  fra  il  [continente  addomi- 
nale, e tanto  più,  che  offriva  al  tatto 
Tondeggiamento , che  incontrasi  nei 
tumori  suppurati,  che  era  accompag- 
nate da  febbre,  e dolor  locale,  e che 
le  orine,  benché  involontariamente, 
pure  di  quando  in  quando  sortivano. 

Osservazioni  e sperienze,  che  più 
davvicino  provassern  l’asserto  ;mio , 
deir  utile  cioè  di  lasciare  la  Siringa 
nella  vessica,  bau  parecchie  addur  ne 
potrei  quelle  tutte  in  mezzo  recando, 
che  feci  particolarmente  ^ncl  corso  di 


un’  anno,  se  non  temessi,  protraen. 
do  troppo  a lungo  il  mio  ragiona- 
re voler  per  esso  ostentare  una  im- 
porìanza  maggiore  per  avventura  di 
quella,  cli’ei  meriti.  Di  trenta  amma- 
lati d’iscuria  trattati  nell’  anno  istesso 
in  S.  Maria  Nuova  dì  Firenze  giusta 
il  metodo  proposto,  due  terzi  ne  ri- 
sanarono tra  quìndici  e venti  giorni, 
alcuni  più  tardi,  e tré  soli  ebbero  a 
soccombere  ad  onta  dei  ripieghi  dell’ 
arte  per  la  resistenza  del  male  soste- 
nuta da  una  età  avanzata  e da  altre 
avverse  complicazioni.  Il  mio  già  lo- 
dato Maestro,  di  cui  la  somma  sol- 
lecitudine per  il  lustro  della.Chirurgia 
ed  il  vantaggio  degli  scolari,  dei  qua 
li  tutta  impegna  l’affezione  e riconos- 
cenza, prerogative  rare  accompagna- 
te col  Genio  il  più  degno  della  bene- 
merenza dell’  arte,  fanno  il  maggio- 
re degli  elogi;  ha  bene  con  che  rad- 
doppiare più  d’una  volta  i casi^  che 
io  ho  sotto  la  sua  scorta  osservati,  che 
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gli  incoTivenieiìti  derivati  dal  ripetuto 
uso  della  Siringa  Tanno  pure  persua- 
so a non  estrarre  di  leggieri  lo  stro- 
mento,  dopo  che  Tintroduzione  abbia 
una  volta  costata  qualche  difficoltà. 
E per  verità  non  sono  poi  di  si  lieve 
momento  i vivi  dolori,  che  a perio- 
di non  gran  fatto  lunghi  talvolta  ven- 
gono ad  agitare  gli  infelici  pazienti  ^ 
annunziando  loro  la  necessità  di  au- 
mentarli colla  siringatura,  e defrau- 
dandoli spesse  fiate  di  un  sonno  il  più 
utile  per  sorte,  e l’unico  sollievo  di 
loro  sciagure.  Aggiungansi  i danni 
maggiori,  che  ancor  avvengono  in  tali 
circostanze  ai  contadini  ecl  ai  soldati, 
se  fra  gli  alpestri  abituri  di  quelli  e ne 
lunghi  trasporti  di  questi  manchi  loro 
il  pronto  soccorso  di  un  operatore.  Ne 
indegni  pure  di  ogni  riguardo  sono 
gli  incomodi  de  Chirurghi,  per  cui 
vengono  disturbati  nelle  ore  dovute  al 
riposo  ed  alla  tregua  dalle  giornalie- 
re fatiche,  se  pure  prostituiti  dal  vile 


44 

interesse  non  faccian  più  conto  di  ac- 
crescere la  lista  delle  operazioni  col- 
le grida  degli  infermi  ingannati,  molti- 
plicando cosi  i propri  disagi  e gli  al- 
trui. 

Un  uomQ  settuagenario  il  Piova, 
no  di  Piano  di  Cassia  luogo  post©  tra 
Siena  e Firenze  a dieci  ore  da  quest’ 
ultima  fù  attaccato  nel  Settembre  del 
1791  da  ima  iscuria  infiammatoria.  Il 
Chirurgo  del  Sito,  che  siringato  lo  a- 
veva'la  sera  del  di  dieci,  in  vano  si 
accinse  nouvamente  alla  operazione 
nella  mattina  seguente,  ed  in  vano  vi 
sì  provarono  alcuni  chirurghi  del  vi- 
cinato, e lo  stato  del  Paziente  aggiun- 
to alla  impossibilità  di  sovvenirvi  lo 
decisero  a chiamare  il  testé  mentov^a- 
to  Sign,  Nannoni.  L’avviso  non  per- 
venne che  alle  due  pomeridiane,  e 
partito  io  pure  col  Maestro , non  vi- 
dimo il  Paziente  , che  tré  ore  dopo 
mezza  notte,  e trovatolo  assalito  da^ 
piu  crudeli  dolori,  fu  risolto  instan- 
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faneamente  il  Cateterismo,  che  adon- 
ta deir  ostacolo,  che  rinliammazìone 
opponeva  ai 'collo  della  vessica,?  eb- 
be un  felice  successo  sotto  l’esperta 
mano  del  Professore.  In  un  giorno  c 
mezzo  di  nostra  dimora  fu  reiterata 
l’operazione  per  ben  quattro  volte,  e 
sempre  mai  coronata  dal  buon  esito  ; 
determinati  però  di  riprender  le 
mosse  per  la  capitale,  dove  affari 
d’importanza  ci  attendevano,  ne  es- 
sendo riesci]o  ad  alcuno  degli  astanti 
di  insinuare  la  siringa,  il  Sign,  Nan- 
noni  dopo  averla  introdotta , propose 
di  lasciarla  nella  vessica,  come  fu 
praticato. 

Con  tutto  ciò  l’ammalato  volle  te- 
ner dietro  al  suo  liberatore  e messo 
sopra  un  letto  portatile  fu  trasportato 
a Firenze  da  sedici  contadini,  dove 
ebbesi  agio  di  istituire  metodicamen- 
te la  cura.  Si  impiegarono  dapprin- 
cipio le  iniezioni  ammoglienti  nella 
nerché  illiquido,  che  n«  «gor- 
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gava  appariva  denso  e quasi  rappre- 
so. La  siringa  si  rinovava  tutti  i do- 
dici giorni  e lasciavasi  .tal  volta  sen- 
za per  qualche  ora  , alfine  di  tentare 
la  sortita  naturale  delle  orine;  che 
non  si  potè  liberamente  r-stabilire  , 
mentre  la  vessica  affetta  prima  dalla 
infiammazione,  lo  fu  quindi  da  una 
ostinata  atonia  , ne  risorse  dal  suo 
stato  letargico  ed  inerte  per  quante 
iniezioni  corroboranti  fossero  poste  in 
uso.  Essendosi  però  al  sommo  age- 
volata la  introduzione  del  Catetere  , 
dopo  otto  mesi  di  cura  il  paziente  vol- 
le restituirsi  al  suo  domicilio  , dove 
vive  tutt’  ora  non  cangiando  , che^due 
volte  al  mese  una  siringa  di  resina 
elastica. 

Qui  cade  in  acconcio  di  fare  una 
riflessione  intorno  a questa  $orta  di 
cateteri  flessili  ed  elastici,  rihvenzio- 
ne  de  quali  non  è,  che  una  prova  delf 
uso  difficile  dello  stromento  ricurvo. 
E sembra,  per.  vero  dire  , che  la  in- 
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troduzìoiie  dì  siffatto  catetere  riesca 
aiquanto  meno  disastrosa  , abbenchè 
oppor  vi  si  potrebbe  essere  egli  quasi 
corpo  vacillante,  che  ad  un  solo  pun- 
to fisso  non  si  sottopone,  se  non  in 
quanto  viene  ritenuto  .dalla  sua  ani- 
mella , su  cui  tutta  Fazione  si  esegui- 
sce: che  sfugge  di  leggieri  la  direzio- 
ne , che  impulsa  dall’  azione  gli  vie- 
ne, diminuendone  cosi  la  forza,  che 
dovrà  perciò  essere  accresciuta  non 
senza  incommodo  del  paziente  e che 
soggiace  più  facilmente  alla  corrosio- 
ne delle  orine,  di  maniera,  che  vuole 
per  lo  meno  vi  si  rinovi  la  vernice 
tutta  volta,  che  dee  porsi  in  uso.  Per 
quanto  poco  conto  tuttavia  si  facci  di 
tali  difficoltà,  non  si  potranno  poi 
dissimulare  i dolori,  che  agli  infermi 
accagiona  nei  primi  stadii  della  in- 
fiammazione, mentre  vagando,  per 
cosi  dire, -nel  vacuo  della  vessica,  e 
rispondendo  colle  sue  oscillazioni  a 
qualunque  movimento  delF  ^mmelato 
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per  legiero  , che  sia , non  potrà,  che 
offendere  ed  irritare  in  vari  punti  nel- 
lo stesso  tempo  le  pareti  della  vessi- 
ca  medesima,  a meno,  che  questa 
non  fosse  spasmodicamente  in  se  stes- 
sa riconcentrata.  La  siringa  jnflessi- 
bile  air  opposte  oltre  che  richiede 
meno  destrezza  ed  attività  per  essere 
condotta,  sorpassando  più  facilmente 
gli  ostacoli,  che  incontra,  guadagna- 
to che  abbia,'  il  collo  del  viscere  la 
sua  estremità  non  lo  affetta  per  nien- 
te, o al  più  in  un  punto  solo,  nella 
circostanza  in  ispecie  della  sopraccen- 
nata di  lei  contrazione,  E notisi,  che 
in  tali  casi , allorquando  particolar- 
mente la  attuale  infiammazione  abbia 
indotta  la  vessica  a costringersi,  in 
guisa  da  ripiegarsi,  e nascondersi  per 
dir  cosi  dietro  alla  sinfisi,  il  catetere 
ordinario  toccando  non  con  la  sola 
estremità  , ma  con  tutta  la  sua  curva- 
tura eziandio  le  di  lui  pareti,  ne  vie- 
U.e  alcuna  volta  spinto  in  Inora,  oppu*' 
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re  innalzandosi  la  di  lei  estremità  es- 
teriore verso  il  basso  ventre,  avvie- 
ne , che  difficile  si  renda  lo  sgorgo 
delle  orine,  svantaggio,  che  satà  me- 
no ovvio  nel  catetere  diritto,  come 
quelli,  che  meno  punti  presenta  alla 
vessica  medesima. 

Nè  vogliamo  affatto  sbandire  le 
siringhe  di  resina  elastica,  ma  si  pen- 
sa soltanto  a limitarne  la  pratica, 
mentre  qualora  viscere  trovisi  in  is- 
tato  di  atonia,  o sia  almeno  diminui- 
ta la  di  lui  sensibilità,  potrà  esserne 
Fuso  indiiferente  dal  canto  degli  infer- 
mi per  lo  meno,  che  anzi  nel  primo 
caso  saranno  da  preferirsi,  se  questi 
ritener  dovendo  lo  stromento  per  eva- 
cuare le  orine  senza  incomodare  di 
legieri  il  chirurgo^  accudir  volessero 
alle  proprie  bisogne.  Nel  sogetto  del- 
la riferita  osservazione,  si  tentò  in 
vano  nei  primi  tempi  di  mantenere  la 
siringa  di  resina  nell’  uretra.  Accusa- 
va egli  con  tanta  energia  i dolori, 
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che  dessa  gli  procacciava,  che  si  do- 
vette levare  rimpiazzandola  con  quel- 
la di  argento.  Dopo  alcuni  mesi  pe- 
rò la  potè  egli  soffrire  senza  disagio, 
e la  introduzione  medesima  erasì  re- 
sa si  poco  incomoda,  die  .se  ne  affi- 
dò in  seguito  la  cura  ad  un  tale,  che 
dell’  arte  non  era,  e ciò  senza  clubb’o 
per  la  insensibilità  della  vessica,  ed 
il  rilasciamento  del  canale  che  in  lei 
mette  foce,  , 

Chi  s’invogliasse  di  avere  osser- 
vazioni maggiori  intorno  a questo  ar- 
gomento , non  a,  che  a riandare  le 
storie  delle  malarie  degli  uomini  se- 
dentari, di  quelli  specialmente,  che 
gli  affari  politici , o le  scienze  , cui  si 
sono  consecrati,  ritengono  in  una  po- 
co men,  che  perpetua  inazione,  oc- 
cupandoli del  pubblico  bene , o de’ 
progressi  letterari,  a costo  de’  molli- 
plici  mali , che  vengono  poi  loro  in 
seguito  , tra  i quali  non  i meno  fre- 
quenti sono  quelli  delle  strade  onna- 
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tie.  è ben  di  ragione  , che  le 
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arti  istituite  a vantaggio  della  società 
abbiano  di  mira  anche  con  qualche 
preferenza  il  sollievo  di  quelli,  che 
sono  della  società  stessa  i piu  bene- 
meriti. 
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SPIEGAZIOME 

DELLA 

TAVOLA  I. 


Fi^.  1.  Sezzione  verticale  della  Pel> 
^ vi,  pene,  e vessica  per  dimostra- 
re la  direzzione  dell’  uretra  essen- 
do il  soggetto  in  piedi  ed  il  mem- 
^ bro  in  alto  sostenuto 
2,  Ultima  vertebra  lombare 

2.  Spinale  midola 

3.  Porzioni  dei  muscoli  del  dorso 

4.  Osso  sacro. 

5.  Intestino  retto 

6.  Vessica  aperta,  e foce  dell’  uretra 

destro 


7.  Vessichette  seminali  e loro  dotti 
escretori 
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3,  Cocige  ed  ano  ' 

9.  Coatritore  ed  ellevàtore  dell’  ano 
^o.  Prostrata 

11.  Gran  ordaceo,  e foce  d’im  con- 
dotto eiaculatori© 

12*  Bulbo  dell’  uretra 

13.  Collo  della  vessica 

14.  Uretra  cavernosa 

15.  Corpo  spiigniosa  dell’uretra 

16.  Glande  e di  lui  sostanza 

17.  Setto  che  divide  i due  corpi  ca- 
vernosi del  pene 

18.  Porzione  del  corpo  cavernoso  de- 
stro che  sì  vede  sotto  il  sotto 

19.  Aretria  dorsale  del  pene 

20  Integumento  del  pube 

21  Cartilagine  del  pube 

22.  Ligamento  suspensorio  del  pene 

23,  Vaso  dcfferente 

214.  Muscolo  illiaco  interno 
iS*  Grande  Pscoas 


% 
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cl6.  Uretere  destro  . * 
27.  Arteria  illiaca  primitiva 
aS.  Vena  illiaca. 


%.  //* 

Questa  figura  non  è che  la  copia  dall’ 
antecedente,  all’  eccetuazione  d’ 
essere  il  sogetto  giacente  ed  il 
pene  in  basso  trasportato  per  ot- 
tenerne la  direzzione  retta  dell’ 
uretra  col  collo  della  vessica.  Rap- 
presenta parimente  il  catettere 
corretto,  ed  il  preciso  manovale 
dell’  operazione. 
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II. 

DELLA  MANIERA 

DI  FACILITARE 

LA  ESTRAZIONE 

DELLA  CATERATTA. 


IT 

O 

iL^a  Cateratta  non  e’  più  esclusiva- 
rr;ente  una  membrana,  che  otturando 
il  foro  di  quella  camera  ottica,  che 
natura  a in  noi  fabbricata  con  tanta 
delicatezza,  e maestria,  impedisca  ai 
raggi  luminosi  di  passare  a disegnar- 
vi sulle  pareli  le  immagini  delle  cose 
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g,  Cocige  ed  ano  ' 

9.  Costritore  ed  ellevatore  dell’  ano 
;o.  Prostrata 

11,  Gran  ordaceo,  e foce  d’un  con- 
dotto eiaculatori© 

12,  Bulbo  deir  uretra 

13,  Collo  della  vessiea 

14,  Uretra  cavernosa 

15,  Corpo  spiigniosa  dell’  uretra 
i5.  Glande  e di  lui  sostanza 

17.  Setto  che  divide  i due  corpi  ca- 
vernosi del  pene 

18.  Porzione  del  corpo  cavernoso  de- 
stro che  sì  vede  sotto  il  sotto 

ip,  Aretria  dorsale  del  pene 

20  Integumento  del  pube 

21  Cartilagine  del  pube 

22.  Ligamento  suspensorio  del  pene 
23»  Vaso  defferente 
14.  Muscolo  illiaco  interno 
25»  Grande  Pscoas 
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a6.  Uretere  destro  ’ 

27.  Arteria  illiaca  primitiva 
a8.  Vena  illiaca. 
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Questa  figura  non  è che  la  copia  dall’ 
antecedente,  all’  eccetuazione  d’ 
essere  il  sogetto  giacente  ed  il 
pene  in  basso  trasportato  per  ot- 
tenerne la  direzzione  retta  dell’ 
uretra  col  collo  della  vessica.  Rap- 
presenta parimente  il  catettere 
corretto,  ed  il  preciso  manovale 
deir  operazione. 


II. 

DELLA  MANIERA 

DI  FACILITARE 

LA  ESTRAZIONE 

DELLA  CATERATTA. 


T 

Cateratta  non  e’  più  esclusiva- 
njente  una  membrana,  che  otturando 
il  foro  di  quella  camera  ottica,  che 
natura  à in  noi  fabbricata  con  tanta 
delicatezza,  e maestria,  impedisca  ai 
raggi  luminosi  di  passare  a disegnar- 
vi sulle  pareli  le  immagini  delle  cose: 
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ella  e’  più  commuaemente  una  affé* 
zione  morbosa  del  cristallino,  ed  av- 
vegiiacchè  l’effetto  sia  tuttora  Io  stes- 
so, ciò  miJIa  meno  l’arte  salutare  è 
per  molli  riguardi  debitrice  a tale  sco- 
perta. Ora  fra  i moltiplici  inezzi  da 
essa  iinaginati  afille  di  restituire  libe- 
ro alla  visuale  il  parsaggio  , non  de 
meno  frequenti  si  è l’operazione,- con 
cui  sgombrare  tale  ostacolo  dalla  pu- 
pilla , sia  deprimendo,  e immergendo 
quasi  la  lente  cristallina  al  fondo  dell’ 
umor  vitreo  ; sia  estraendola  affatto 
dall’  occhio  intiero,  quindi  la  doppia 
maniera  di  operare  come  suol  dirsi  la 
Cateratta  , per  abbassamento  cioè  e 
per  estrazione  : Siccome  avviene  nel- 
le cose  tulle,  nelle  quali  si  può  agire 
per  differenti  processi;  il  primo  di 
questi  sembrò  il  nieno  doloroso , l’al- 
tro il  più  sicuro,  e ciascuno  rinven- 
ne chi  gli  tenesse  partito  : il  sistema- 
tico imparziale,  e pacifico  stabilì  per 
l’uno  e per  l’altro  delle  indicazioni 
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particolari,  nei  casi  d’elezione  tutta- 
via l’ultimo  ottenne  la  preferenza,  ed 
oggigiorno,  mentre  quasi  vittorioso 
vanta  dal  canto  suo  gli, uomini  i più 
illustri  e benemeriti  in  questo  ramo  di 
Chirurgia,  v’  à chi  a suo  favor  tras- 
gredisce con  buon  successo  le  regole 
ed  il  sistema. 

Non  avvi  celebre  operatore  per 
avvenlura  in  questa  parte,  die  colla 
memoria  imponente  di  una  matura 
sperienza  lasciato  non  abbia  qualche 
nuovo  metodo  di  estrarre  la  Cate- 
ratta , o qualche  correzione  per  lo 
meno  all’  antico,  e parrà  strano  che 
uomo  oscuro  non  tema  ora  di  porsi 
in  lista  fra  sogetti  cotanta  rinoma- 
ti. L’apparato  imbarazzante  di  sei 
istrumenti  de’  quali  si  serviva  il  suo 
inventore  Daviello  si  è ridotto  a due 
soli,  e questi  pure  parecchie  volte  va- 
riati, che  anzi  bastò  a taluno  un  me- 
ro coltello:  il  meccanismo  non  mai 
finito  del  primo  non  fu  poco  semplifi- 
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cato,  e se  d’ordinario  si  fanno  parti- 
tameiite  il  tagiio  della  cornea,  e la 
puntura  della  Cassola,  non  manca  chi 
gli  abbia  entrambi  eseguiti  in  un  sol 
tempo*  Variazioni  cosi  fa‘te  e mol- 
tiplici,  non  ci  mostrano  che  abbastan- 
za l’imperfezione  in  cui  è tuttavia  co- 
desta  operazione  , e siccome  gli  ulti- 
mi metodi  non  sono  che  una  prova 
della  insufficienza  de  loro  predeceso- 
ri,  cosi  passando  sopra  tutti  gli  altri, 

^ io  non  mi  tratterrò,  che  nella  disami- 
na di  quello,  che  è al  di  d’oggi  ab- 
bracciato da  eccellenti  oculisti. 

La  ordinaria  posizione  del  pa- 
ziente è di  farlo  sedere  su  di  una 
scranna  in  guisa,  che  la  luce  cada 
liberamente  su  quell’occhio  al  quale  si 
vuole  intraprendere  l’operazione.  Sif. 
fata  cautela  però , se  non  viene  affat- 
to impedita,  si  ottiene  almeno  non 
senza  pena  ed  incommodo,  allorquan- 
do il  Chirurgo  ponga  a sedersi  a fron- 
te di  lui  sopra  di  una  sedia  alquanto 
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p ù eminente  affinchè  il  capo  del  pa- 
ziente trovisi  col  petto  deli’  operato- 
re poco  men,  che  a livello,  e ciò  per 
diminuire  la  fatica  della  mano  , tanto 
maggiore  quanto  più  restar  deve  in 
alto  sospesa.  Quelli,  che  non  si  pren- 
dono scrupolo  più  che  tanto  di  questa 
differenza  di  sedia  aumentano  le  tes- 
té accennate  difficoltà  esponendo  le 
braccia  ad  un  maggiore  disagio,  quan- 
do era  già  per  esse  incommodo  abba- 
stanza il  dovere  da  se  sole  sostenersi 
senza  essere  affidate  ad  apoggio  di 

sorta.  Altronde  considerando  solo  la 
\ 

positura  di  due  xSOgetti  assisi  dirimpet- 
to fra  loro,  le  mani  dell’ uno  de’  qua- 
li agir  devono  sul  sembiante  dell’  al- 
tro bisogna  ben  essere  stranieri  nella 
meccanica  delle  forze  muscolari  per 
non  comprendere  quanto  l’azione  es- 
ser  ne  debba  affievolita  in  ragione,  che 
la  distanza  della  resistenza  al  punto 
d’opoggio  è maggiore,  e che  questi 
più  vicino  al  centro  della  potenza  ri- 
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mane^  e ciò  tanto  più  quanto  l’azione 
stessa  esser  deve  più  delicata  e più 
fina.  Tale  verità,  die  salta  agli  oc- 
chi de  meno  veggenti  viene  compro- 
vata eziandio  dall’  avvicinarsi,  chel’à 
il  professore  verso  il  paziente  in  una 
posizione  stentata,  e tale,  che  allor- 
quando gli  andamenti  della  operazio- 
ne riescono  alquanto  diuturni  per  al 
culli  particolari  accidenti  , non  può 
fare  a meno  di  levarsi  in  piedi  per 
alleviare  in  qualche  guisa  il  disagio, 
di  quella  penosa  situazione,  sollievo, 
che  non  l’oLtiene,  che  a costo  di  altri 
inconvenienti  non  per  avventura  mi- 
nori, restando  poi  sempre  indeciso 
come  esser  debba  situato  il  Chirurgo 
durante  l’operazione.  Di  più  questa 
foggia  di  operare  esclude  quella  lolla 
di  studiosi  e di  astanti,  che  tanto  è lu- 
singhevole per  un  valente  Chirurgo 
posciaccJie,  dove  se  ne  ammetta  un 
certo  novero,  indarno  vanno  essi  pres- 
sandosi per  vederne  il  manuale,  e 
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siierure-  Fun  Taltro  s’incalzano  non 
fanno  , che  imbarazzare  davantaggio 
il  Professore , che  necessitato  ad  im- 
pedirne colla  propria  presenza  la  vis- 
ta, viene  defraudato  della  più  dolce 
ricompensa  di  sua  abilità,  di  render 
la  cioè  nota  ad  altrui  e di  essere  uti- 
le a suoi  scolari. 

Aggiungasi  a tutto  questo  un  al- 
tra difficoltà,  quella  cioè  di  dovere  ope- 
rare colla  mano  manca  sull’  occhio 
diritto  per  quelli  che  non  si  sono  ab- 
bastanza esercitati  a divenire  perfet- 
tamente ambidestri  il  che  riesce  a ben 
pochi.  Ora  per  non  far  motto  della 
incommoda  , e malconcia  combina- 
zione delle  ginocchia,  e delle  coscie 
non  che  d’altre  tali  minutezìze,  che 
non  ^sarebb’  egli  desid>erabile  di  rin- 
tracciare, una  .posizione  ferma  e co- 
stante , che  essendo  più  commoda  al 
Professore  ed  agli  spettatori  più  favo- 
revole , rendesse  l’operazione  stessa 
più  sicura,  e meno  pericolosa? 
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}1  capo  del  paziente  non  meno  che 
'il  globo, deli’  occhio  vogliano  essere 
tenuti  termi,  quelli  per  prevenire  qua- 
lunque indocile  scuotimento  nell’  atto, 
che  la  parte  viene  dal  tagliente  stimo- 
lata , questi  perche  mentre  il  coltel- 
lo s’impianta  preso  il  bordo  laterale 
esterno  della  cornea,  s’avanza  quin- 
di lunghesso  nella  camera  anteriore 
venga  trattenuto  dal  seguire  tale  im- 
pulso girando  intorno  al  suo  asse  lon- 
gitudinale, in  maniera,  che  allorquan- 
do vuoisi  ferire  la  parte  opposta  del- 
la cornea  stessa,  quella  trovasi  quasi 
sepolta  sotto  l’angolo  maggiore  delle 
palpebre,  e quindi  siccome  addiviene 
non, si  può  lavorar,  che  a tentone,  e 
non  senza  correr  rischio  d’intaccare 
l’iride  stessa,  o le  parti  almeno,  che 
sottoposte  si  trovano  all’  angolo  men- 
tovato. Al  primo  ogetto  si  adempie 
col  mezzo  di  un  assistente,  che  stan- 
do dietro  all’  infermo  ne  fissa  l’occi- 
pite al  proprio  petto  con  una  mano 
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applicatà  al  di  lui  mento,  e F.altra  a 
quél  lato  del  fronte,  che  corrisponde 
all’  occhio  da  operarsi,  a fine  , che 
l’indice,  e il  medio  giungano  a solle- 
varne dolcemente  la  palpebra.  Per 
quello  poi,  che  alla  fis-^^azione  dell’ 
occhio  riguarda  , quanto  moltiplici, 
altrettanto  vane  , se  non  dannevoli 
furono  sino  ad  ora  le  ^ premure  degli 
oculisti  per  rinvenire  uno  specolo  a 
ciò  adattato  , e convinti  finalmente 
della  di  lui  insufficenzà , e per  gli  in- 
commodi  inseparabili  alla  di  lui  ap- 
plicazione, e per  i danni,  che  arre- 
ca comprimendo,  ed  irritando  il  glo- 
bo dell’  occhio,  terminarono  coll’  a- 
bolirlo,  senza  prendersi  cura  ulterio- 
re di  prevenire  gli  inconvenienti  so- 
praccennali, che  nascono  dal  lasciar 
l’occhio  in  balia  a tutta  la  mobilità  di 
cui  e’  dotato.  Ora  se  proponendo  un 
nuovo  metodo  , con  cui  eseguire  l’o- 
perazione di  cui  si  tratta  senza  biso- 
gno di  assistente  non  gli  si  togliereb- 
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be  alcun  inconvenienfe , e non  sareb- 
be che  un  arricchirla  eli  un  vantaggio 
novello,  ben  più  plaiisibil  cosafareb- 
besi,  tentando  di  scliivare  i danni  dell'' 
occhio  libero,  senza  andar  inconiro  a 
quelli  di  uno  specolo  qualunque  sia. 
L’Ill,  Sig,  Bari  opera  fel  i cernente  un 
numero  straordinario  di  Cateratte  sen- 
za servirsi  ne  di  assistente,  ne  di  spe- 
colo alcuno;  gli  inconvenienti  però, 
e le  difficoltà  non  cessano  di  sussiste- 
re, e non  e’  die  una  particolarità  a 
lui  esclusiva  il  superargli  con  un  esi- 
to cosi  av'venturoso  : altronde  non  tut- 
te le  Cateratte  vengono  estratte  da  si 
grand’  uomo,  e non  e’  agevol  cosa  il 
rinvenirne  degli  eguali.  I suoi  allievi 
medesimi,  che  illustrano  egualmente 
la  di  lui  fama,  e la  propria,  non  san- 
no che  ammirarlo  rapporto  al  far  sen- 
za assistente,  accontentandosi  di  6am- 
minarsolo  sule  sue  tracce  nelTabbaUr 
dono  delio  specolo,  come  altri  pur 
làmio  ; se  l’arte  salutare  tuttavia  fa 
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plausi  a tanta  destrezza  nel  saper  vin- 
cere i pericoli  ai  quali  si  espongo- 
no, ena  sa  loro  buon  grado,  non  ces- 
sa per  tanto  di  far  voti,  perche  tolti 
del  tutto  i pericoli  stessi,  ardisca  il 
mediocre  Chirurgo  di  essere  utile  al- 
la umanità,  troppo  persuasa  della  pe- 
nuria di  Eccellenti  Operatori. 

Per  venire  ora  alla  disamina  del- 
la operazione  medesima  e’  mestieriil 
distinguere  le  due  differenti  maniere 
nelle  quali  può  essere  condotta  a ter- 
mine, accompiendo  cioè  il  taglio  del- 
la cornea,  e passando  quindi  alla 
apertura  della  capsula  , o eseguendo 
in  un  sol  tempo  entrambe  queste  inci- 
gioni:  in  quel  caso,  vuoisi  avere  in 
pronto  più  di  uno  stromen^o  ; in  que- 
sto un  solo,  può  esser  bastante,  ISon 
e’  mio  pensiere  di  trattenermi  in  un 
minuto  esame  degli  strumenti  medesi- 
mi dappoiché  i diffetti , da  cui  vanno 
accompagnati , non  sono  che  relativi 
al  metodo/  con  cui  vengono  adopera- 
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ti;  rispetto,  al  colteìiino'  però  siccome' 
essendosi  egli  ridotto  com’  esser  dove- 
va ad  somma  delicatezza,  av- 

viene che  allorquando  s’incontri  in 
una  cornea,  che  sovverchiamente  re- 
sista o per  trovarsi  assai  ingorgata,  o 
troppo  floscia  e cedevole  pecchi  per 
diffetto  di  resistenza,  non, può  agire 
che  con  difficolta  ed  istento,  e di  le- 
gieri  si  spunta  é nello  spingerlo  nella 
camera  anteriore,  o nel  farlo  del  can- 
to oposto  sortire  , cosi  non  sarebbe 
fuor  di  proposito  l’occuparsi  insien^e 
con  quella  di  tanti  altri  della  emenda 
eziandio  di  tali  diffetti.  Intorno  poi  a 
què  coltelli,  che  *sono  da  ambi  i lati 
taglienti  si  osservi  in  grazia , che  ol- 
tre al  moltiplicare  il  rischio  di  far  le- 
sione all’iride,  alle  parti  adjacentinel 
momento  della  loro  introduzione  non 
servano  che  a dilatare  il  taglio  in  al- 
to più  in  la  che  il  bisogno  il  richiegga, 
e tanto  piu  di  buon  gradò  faccio  io 
rimarcare  siffatto  inconveniente,  quaii- 
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to  che  se  ne  potrebbe  trarre  profitto 
ritenendo  il  vantaggio  di  una  mag- 
giore incivsione  in  minore  .spazio  di 
tempo  senza  che  Fincisione  stessa  ven- 
ga dilatata  più  del  dovere. 

Gli  due  metodi  surifFeriti,  quello 
con  cui  si  opera  in  un  sol  tempo  sem- 
bra conseguir  dovrebbe  una  certa  pre- 
dilezzione.  Si  rifletta  però  che  giun- 
to l’àpice  del  tagliente  dirimpetto  al- 
la pupilla  volendolo  in  quella  intro- 
dure  per  ferire  la  cassida,  devesi  ac- 
crescere rangolo  del  coltellino  col 
globo  deir  occhio  dalla  parte  dell’^ 
angolo  esterno  delle  palpebre,  di  mo- 
do che  aprendo  in  certa  guisa  l’inci- 
sione  della  cornea,  che  era  prima  ot- 
turata dalla  lama  del  coltello  si  da 
una  prematura  sortita  a poco  men, 
che  tutto  l’umor  aqueo,  che  fuori  ne 
stilla  lungo  la  lama  del  coltello  mede- 
simo* L’iride  infanto  occupando  lo 
spazio  lasciato  dall’  umore  in  questio- 
ne si  avvicina  di  più  alla  cornea  e vo- 

E ij 
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lendo  poscia  ritirare  la  punta  dèi  ta- 
gliente accade  d’intaccarla,  e di  ren- 
dere cosi  ovale  la  figura  della  pupilla, 
o scansato  anche  siffatto  scoglio  corre 
poi  rischio  nell’  auvanzare  la  stro- 
mento  per  terminare  il  taglio  della 
cornea  di  offendere  Firide  stessa  in 
qualche  altra  parte  dando  così  luogo 
come  e’ stato  osservato  alla  formazio- 
ne di  più  pupille. 

In  seguito  a queste  riflessioni  fa- 
cil  cosa  e’  il  trovar  ragione  per  che 
molti  fra  i più  valenti  Oculisti  ami- 
no meglio  di  attenersi  al  primo  me- 
todo di  terminare  cioè  in  un  tempo 
la  sezzione  della  cornea,  e di  quindi 
rialzarla  per  far  strada  ad  un  pie- 
ciol  tagliente  ^ che  passi  ad  incider 
la  capsula  dando  cosi  sortita  alla  len- 
te cristallina  : questa  foggia  di  opera- 
re tuttavia  non  è sceqra  d’inconvenien- 
ti, e questi  sono  per  auventura  appe- 
na minori  dei  sopra  accennati  per  me- 
ritare sopra  l’altro  metodo  la  prefe- 
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lenza.  In  fatti  non  bisogna  aver  che 
degli  occhi  per  sentire  quanto  petiosa 
esser  debba  il  sollevamento  di  quella 
porzione  di  membrana,  e quanta  in- 
quietudine dovrà  cagionare  il  vedersi 
a lungo  tormentato  in  un  manuale  più 
per  se  rincrescevole,  cd  affligente  : 
altronde  il  pericolo  d^intaccare  l’iride 
sebben  qui  sia  minore,  non  cessa  tut- 
tavia insieme  a quello  di  lasciar  sor- 
tire porzione  dell’  umor  vitreo,  al  più 
piccini  movimento,  chefaccia  il  pa- 
ziente col  capo,  tanto  più  facile  quan- 
to che  i processi  dell’  operazione  so- 
no più  diuturni  e nojosi.  E per  fine 
che  non  sarebbe  lusinghevole  la  ma- 
niera di  operare  con  un  solo  stroniento 
e in  un  solo  tempo  se  si  trovasse  con 
che  mettersi  al  coperto  degli  inconve- 
nienti di  cui  quel  metodo  va  tuttora 
accompagnato? 

Qualunque  poi  sia  il  metodo  pre- 
scelto la  incisione  della  cornea  ,sa- 
rà  sempre  incongrua  e diffettosa,  Noi 
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sappiamo , che  qualunque  strumento 
da  taglio  perche  incida  da  dovere  , 
e senza  violentare  le  parti  deve  di- 
viderle strisciando  aguisa  di  sega  , 
che  infine  i coltelli  tutti  non  sono  nel- 
la parte  loro  tagliente,  che  altretanle 
seghe  in  miniatura  ; se  in  luogo  di 
strisciare,  agisca  comprimendo,  esso 
più  non  incide,  ma  lacera.  Ora  allor- 
quando il  coltellino  abbia  passata  la 
cornea  parte  a parte,  come  potrebbe 
egli  terminare  il  taglio  strisciando,  se 
da  un  canto  non  può  avvanzare  senza 
che  urti  nel  grand  angolo  delle  pal- 
pebre, ne  può  rinculare  dall’  altro, 
che  la  punta  rientrando  nella  camera 
anteriore  incontrerebbe  di  nuovo  i pe- 
ricoli, che  à per  buona  ventura  pas- 
sati. L’incisione  adunque  non  può 
condursi  a fine  striciando,  ma  tirando 
invece,  e comprimendo  all’ ingiù,  che 
e’  quanto  dire  lacerando,  Agiuiigasi, 
che  ne  primi  istanti  di  questo  stira- 
mento, l’arco  della  cornea,  che  e’  sot- 
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lopesto  al  coltello , col  distendersi , e 
Tappianarsì  che  fa  in  certa  guisa,  of- 
f ) e al  tagliente  una  superficie  più  es- 
tesa un  maggior  grado  cioè  di  resis- 
tenza, che  obbliga  la  mano  operatri- 
ce ad  accrescere  proporzionatamente 
il  grado  eziandio  della  compressione 
'per  giungere  così  a superarlo.  Quindi 
io  stiracchiamento  delle  membrane 
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deir  occhio,  che  si  appiana  in  certa 
guisa  dalla  sua  faccia  superiore  alla 
inferiore,  lo  sconcerto  de  nervi,  la 
sortita  qualche  fiata  della  porzione 
deir  viireo,  che  non  di  rado  si  deve 
alla  stessa  compressione  ed  altretta- 
li inconvenienti , che  la  più  fina  de- 
strezza degli  operatori  non  basta, 
che  a rendere  alcuna  volta  meno 
sensibili,  e che  tanto  iitil  sarebbe  di 
poter  toglier  di  mezzo  o in  tutto  o in 
parte. 

Incisa  la  cornea  non  a che  ci 
possa  dispensare  dalla  perdita  di  tut- 
to rumor  aqueo,  non  che  debba  que- 
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sti  aiiversi  per  un  male  assoluto  , 
che  ben  mi  .è  noto  non  esser  natura 
si  restia  a promovererne  la  rigene- 
razione, ma  perche  non  si  potrebbe 
allegerire  alla  natura  stessa  una  tale 
inconbenza,  e chi  può  togliersi  ogni 
speranza  , che  ella  non  ne  sappia 
per  avventura  buon  grado,  se  tro- 
vassimo il  modo  di  farne  una  spe 
ciosa  ecconomia  ? Forse  che  è già 
stato  deciso,  che  questo  fluido  non^o- 
trebbe  favorire  Vieppiù  la  riunione 
della  membrana  recisa  ? Ma  non  più 
de  diffetli  di  questa  operazione , che 
ormai  parmi  non  esser  stato  si  libera- 
le nel  porli  a dissamina,  per  uno  al- 
meno, che  propor  volendo  un  nuovo 
metodo , col  moltiplicare  l’enumera- 
zione degli  inconvenienti  degli  altri  si 
pone  in  dovere  di  tutti  emendargli , o 
di  diminuirgli  se  non  altro  in  gran  , 
parte  quello  che  io  mi  lusingo  di  otte- 
nere nella  maniera  di  operare  che  ó 
immaginato  ed  e’  la  seguente. 
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Lo  stromento  che  al  naturale  vie- 
ne rapresentato  nella  Tav.  IL  Fig.  i 
let.  A»  è largo  di  3 linee , dimensior 
ne  che  conserva  sino  verso  all’  estre- 
mità dove  si  assotiglia  dai  lati , che 
diventano  taglienti  e vanno  ad  incon- 
trarsi nell’  apice  in  un  angolo  acuto , 
in  maniera  da  non  essere  tagliente 
che  dilinee  4 in  lunghezza,  e delle 
suddette  5 in  larghezza,  quella  che  è 
presso  a poco  la  distanza  che  passa 
comunemente  dal  punto  superiore  del- 
la periferia  della  cornea,  all’  orlo  in- 
feriore della  pupilla,  questa  che  e’ 
quella  necessaria  per  non  dare  che  un 
idoneo  varco  alla  lente  cristallina, 
e cosi  il  tratto  tagliente  si  è reso  spe- 
cialmente subbordinato  alla  misura 
del  taglio  indicato  e non  più.  La 
stessa  estremità  poi  presenta  una  del- 
le sue  faccie  in  certa  maniera  conves- 
sa per  una  legier  costa  che  longitudi- 
nalmente la  divide  terminando  colla 
punta,  e questa  e’  la  parte,  che  deve 
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corrispondere  all’  iride  per  allonta- 
narla appunto  dal  tagliente  nel  tempo 
della  di  lui  introduzione,  e perche  co- 
sì respingeiidoia  si  approssimi  vie^ 
più  la  cassula  della  lente  alla  pupilla, 
e venga  quasi  da  se  stessa  ad  offrirsi 
al  taglio.  L’altra  estremità  finisce  con 
una  picciol  vite  la  quale  serve  a mon- 
tarla sopra  un  manico  longo  di  sei 
pollici,  che  pure  è piatto  nelle  faccie 
corrispondenti  a quelle  della  lama  po- 
lendo in  tali  guisa  essere  comune  a 
parecchie. 

La  sedia  sulla  quale  deve  sedersi  il 
Chirurgo  sarà  collocata  incontro  ad  una 
luce  ne  troppo  viva,  ne  languida  trop- 
po, sppra  di  un  largo  sgabello  in  ma- 
niera, che  esso  offra  un  sostego  a di 
lui  piedi,  che  staran  divergenti,  e che 
sedendovi  agiatamente  sopra  il  pazien- 
te, il  di  lui  copo  arrivi  ad  appogiarsi 
alquanto  obbliquamente  dalla  parte  di 
quell’  occhio,  che  non  va  operato,  su 
di  un  guanciale,  che  il  Chirurgo  istes- 
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so  aura  in  grembo.  Volsi  aver  ri- 
guardo chela  sedia,  e lo  sgabeiio 
egualmente  siano  abbastanza  stabili  e 
fermi , e t[uesli  due  pezzi  potran  esse- 
re insieme  uniti  negli  Spedali  special- 
mente,  e ne  Ginasi  per  le  pubbliche  di- 
mostrazioni. E superfluo  il  far  cenno 
di  fascia  che  si  applicherà  a quell’  oc- 
chio, sul  quale  non  occorre  l’operazio- 
ne, e còsi  delle  altre  preparazioni  di 
costume.  In  tale  situazione  siccome 
il  manuale  non  differisce  qualunque 
sia  l’occhio,  e viene  sempre  alla  ma- 
no destra  affidato,  cosi  la  palma  dell’ 
altra  si  appoggerà  sulla  tempia  sinis- 
tra del  malato  quando  si  tratti  delfoc- 
chio  corrispondente  e trasversalmente 
sulla  faccia  per  l’altro  : S’auvanzerà 
quindi  nel  primo  caso  il  medio  in  una 
direzione  trasversale,  ed  alquanto  ob- 
bliqua  sopra  la  palpebr^inferiore  per 
abbasarla  dolcemejite,  e mantenerla 
in  tal  modo  fissata,  l’indice  sarà  in 
tanto  diretto  a sollevare  l’allra  palpe- 
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bra,  ed  entrambi  contribuiranno  con 
una  legiera  compressione  a fissare  vie- 
più il  globo  dair  occhio.  Trattando- 
si della  parte  destra,  questé  due  dita 
non  aurano  che  ad  avvanzare  sul  al- 
tro occhio,  apogiata  essendo  la  pal- 
ma dalla  mano  trasversalmente  sulla 
faccia,  non  occorendo  altra  differen- 
za nel  resto.  La  presenza  del  corpo 
deir  operatore,  che  sarà  poco,  o tan- 
to inclinato,  sul’  occhio  in  questione 
potrà  servire  in  qualche  guisa  afare, 
che  la  pupilla  si  dilati  per  quanto  è 
possibile. 

La  mano  destra  armata  dello  stro- 
mento  a un  diprèsso  come  s’impugna 
una  penna  da  scrivere,  fra  il  police 
cioè  da  quella  parte , che  esser  deve 
all’  iride  rivolta , è l’indice  e il  medio 
dall’altra  dopo  aver  procurato,  che 
il  paziente  guardi  all’  ingiù,  se  la  cor- 
nea non  fosse  affatto  allo  scoperto  te- 
nendo il  manico  inclinato  sulla  fronte, 
se  ne  fisserà  la  punta  nel  mezzo  dell 
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arco  superiore  della  cornea  stessa,  e 
si  spingerà  quindi  sinché  comparir  si 
vegga  nella  camera  anteriore,  a tra- 
verso della  diaffanità  della  cornea 
agendo  sempre  con  quelle  precauzio- 
ni tutte  che  si  anno  nell’  introduce  il 
coltellino  dai  lati.  Tenendo  allora  l’i- 
stromento  in  linea  retta  in  una  direz- 
zione  da  non  iscorrere  che  longitudi- 
nalmente per  la  camera  anteriore  dall’ 
alto  in  basso;  si  farà  avvanzare  sino 
all’  orlo  della  pupilla  quando  allonta- 
nando poco  a poco  il  manico  dalla 
fronte,  la  punta  senza  internarsi  gran 
fatto  nella  pupilla  percorrendo  in  li- 
nea retta  sopra  la  capsula  che  li  vie- 
ne incontro , ne  la  dividerà  quasi  in 
due  porzioni  avanzando  cosi  con  la 
punta  dello  stromento  fino  a surpassare 
alquanto  ed  internamente  il  bordo  in- 
feriore della  pupilla.  Quivi  in  quella 
direzione  in  cui  si  e’  introdotto  si  riti- 
ra lo  stromento , che  mediante  una  le- 
giera  compressione  sull*  occhio  dai 
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canto  della  ferita  della  cornea  median- 
te rindice  che  serviva  a tener  sole- 
vata  la  palpebra  superiore  viene  se- 
guito dalla  lente,  che  trova  un  suffi- 
cente  passagio  dalla  cornea  insensi- 
bilmenle  divisa  nell’  avanzar  del  ta- 
gliente verso  la  pupilla,  e non  si  per- 
de, che  poca  porzione  dell’  umor  a- 
queo,  quella  cioè  che  fuor  viene  spin- 
ta dalla  lente  medesima.  Le  labbra 
della  ferita,  vengono  dalla  figura  ed 
eilasticità  particolare  alla  parte  ri- 
marginate in  maniera  da  non  distin- 
guere cosi  di  legieri  la  linea  di  di 
visione;  si  rilascia  allora  la  palpe- 
bra e approsimatele  entrambe  dolce- 
mente fra  loro,  la  ferita  rimane  na- 
turalmente al  coperto,  e si  lin  sce  con 
fare  quella  deligazione , che  si  crede 
di  proposito,  {a.) 


(a)  Quanto  é stato  quivi  descritto  5 * 
rappresenta  nella  Tav.  II. 


I 
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Incontrandosi  in  quelle  specie  di 
Cateratte  , nelle  quali  l’opacità  del 
crisialino  andasse  unita  a quella  della 
cassida  eziandio , o quest  ultima  sol- 
tanto avesse  luogo,  essendo  più  fer- 
ma ed  agiata  la  posizione,  più  facile 
anche , e men  penoso  sarà  il  distac- 
camento di  tale  membrana  coi  mezzi 
oportuni,  e nel  caso  di  cateratte  liquide, 
dando  ricetto  al  fluido  peccante  nel- 
la camera  anteriore  col  meccanismo 
indicato,  abbenche  non  si  possa  total- 
mente evacuare,  abbiamo  sempre  in 
compenso  il  vantaggio  di  avere  ris- 
parmiato l’umor  aqueo,  il  quale  seb- 
bene venga  dal  nuovo  ospite  intorbi- 
tato,  non  cessa  tuttavia  di  rischiarir- 
si, come  più  d’un  osservazione  ne  fa 
fede. 

La  membrana  interna  delle  pal- 
pebre, sempre  mai  umettata,  la  con- 
tinuazione di  molti  legieri  , e quasi 
impercettibili;  che  sono  ad  essa  ed 
air  occhio  stesso  particolari,  la  riu- 
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nioiie  lenta,  che  si  osserva  in  queste 
parti,  e niente  precipitata,  come  in 
alcune  altre,  e senza  un  corso  alme- 
no apparente  d’infiammazione,  non  ci 
lasciai!  luogo  a temere,  che  i margini 
della piccol  ferita  uniscansi  alla  palpe- 
bra stessa  inconveniente,  che  dovreb- 
be pur  rimarcarsi  dopo  ; l’estrazione 
col  metodo  ordinario,  mentre  anco  in 
quello  non  si  esita  a mantener  l’oc- 
chio rinchiuso, 

Quivi  anzi  veniamo  quasi  lusin- 
gati di  ottenere  più  facilmente  una  per- 
fetta cicatrizazione , la  quale  quand* 
anche  avesse  a riescir  dilFettosa  , e 
tale  da  reccar  imbarazzo  all’  libe- 
ro passaggio  de’  raggi  luminosi,  sa- 
remmo meno  infelici  di  un  tale  dif- 
fetto  alla  parte  superiore,  che  all’  in- 
feriore della  cornea,  mentre  porzioni 
di  quella  rimane  quasi  sempre  al  co- 
perto  (b)  ' 


(b)  11  chiarissimo  Signore  Bell  conos- 
ceva tutta  l’importanza  di  sifatto 
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Una  posizione  comoda,  sicura  favo- 
revole all’operatore,  al  paziente,  e agli 
astanti  che  è constantemente  la  stes- 
sa, e die  abilita  la  mano  destra  ad 


vantaggio  dalla  parte  superiore 
( System  of  Surgery  The  second 

ediiisn , correUed  Voi,  111.  3. 

Of  Extracting  thè  Cafarmt  ); 
se  non  che,  o perchè  prevenuto 
egli  a favore  della  depressione,  o 
perchè  temendo  soverchiamente  con- 
tro le  prove  della  giornaliera  spe* 
rienza  la  distrazione  della  pupilla  nel 
passaggio  della  lente,  non  à ab- 
bastanza coltivato  questo  util  prò  • 
getto,  c pare  inclini  adarc  la  pre- 
ferenza alla  estrazione,  che  in  se- 
guito ( pag.  455  del  detto  3.  ) 
propone  per  la  camera  posteriore  , 
metodo  , che  non  potrà  compro- 
mettersi di  aver  de  proseliti;  men- 
tre si  tagliano  con  esso  tutte  e tre 
le  membrane  posteriori  dell’  occhio, 
l’umor  vitreo  rimane  troppo  c spo- 


operare  entrambi  gli  occhi,  ima  mag- 
gior fermezza  dei  capo,  e la  fissaz- 
zioiie  deir  occhio  più  certa  , quella 
senza  r'ajuto  dall’  assistente,  questa 


sto  ^ e i processi  cigliari  medesimi 
non  vengono  risparmiati.  Sarebbe 
' stato  desiderabile  , che  questo  genio 
della  moderna  Chirurgia  avesse  me- 
glio conosciuti  gli  utili,  che  trar  si 
potevano  dal  taglio  fatto  alla  parte 
superiore  colle  dovute  cautele:  ma 
egli  oltre  al  già  accennato  della  ci- 
catrice non  vi  à scoperto,  che  quel- 
lo di  essere  più  al  sicuro  di  non 
perdere  porzione  deli’  umor  vitreo, 
e di  un  certo  risparmio  dell’ acqueo. 
K per  verità  noli  poteva  scorgerve- 
iie  de’  maggiori  stabilito  avendo  di 
far  l’operazione  colla  stessa  posizio- 
ne, e gli  stessi  stromenti  non  altri- 
menti che  nel  metodo  usilato  per 
incidere  la  cornea  inferiormente,  che 
è quanto  dire  con  quasi  tutti  i dif- 
fetti , che  il  metodo  stesso  accom- 
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senza  Timbarazzo  dello  specolo  , un 
solo  slroirienlo,  torte  abbastanza  per 
superare  ima  straordinaria  resistenza 
della  parte  , scemo  dal  pericolo  di 
spuntarsi  così  di  leggieri  tagliente  da 
ambi-i  lati,  senza  estendere  l’incisio- 
ne inutilmente , che  mentre  ferisce  la 
Cassola,  dilata  tanto  che  basti  la  Ic- 

sion  della  cornea,  che  misura  in  cer- 
ta guisa  la  estensione  dell’ taglio , e 

F ij 


pagnano.  Che  anzi  l’umor  acqueo 
non  è prcssocche  nulla  risparmiato 
dal  momento  che  s’impianta  il  cplr 
fello  lateralmente,  ed  il  vitreo  stes- 
so non  rimane  più  gaianlito  doven- 
dosi terminare  il  taglio  per  stirac- 
chiamento , come  fu  sopra  accen- 
nato ; onde  questo  metodo  del  Sig- 
nor Bell  non  à altro  avantaggio 
di  communc  con  quello,  che  io  ven- 
go di  proporre , se  non  se  quello 
di  una  meno  incomoda  cicatrice.  , . 
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che  non  solo  non  reca  aU’  iride  lesio- 
ne di  sorta  , ma  la  garantisce  ezian- 
dio; il  manuale  di  un  solo  ed.istesso 
tempo,  più  breve  degli  altri,  senza 
pericolo  di  allargare  la  pupilla,  e di 
intaccare  altrimenti  l’uvea  o le  par- 
ti adiacenti,  il  risparmio  dell’  umor 
aqueo,  dì  cui  non  pur  goccia  ne  schiz- 
za, durante  i tagli  delle  due  membra- 
ne, e il  rischio  minore  di  perdere  por- 
zione del  vitreo,  dappoìclie  il  taglio 
non  si  fà  comprimendo,  ne  per  lace- 
razione, ed  altrettali  vantaggi,  che, 
tutti  non  importa  di  ripetere,  prova- 
no abbastanza  la  superiorità  dell’  me- 
todo, che  io  vengo  a proporre  sopra 
eli  altri  usitati.  Resta  ora  ad  interro- 
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gàie  la  natura,  se  corrisponda  alle 
jnomes^e  dell’  arte,  mentre  non  raro 
addiviene,  che  gelosa  quasi  del  suo 
impero,  ne  defraudi  le  più  giuste  spe- 
ranze, e Taspettazione  più  lusinghie- 
ra, Io  invito  pertanco  gli  uomini  del 
mestiere  e i coltivatori  delia  Chirurgia 
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a Carne  argomento  di  loro  sperienze,  le 
quali  o approvino,  o condannino,  sa- 
ranno sempre  utili  per  i progressi  del- 
la scienza.  Per  me  non  potrei  addur- 
re, che  quelle  di  un  viaggiatore  nel 
mio  caso  che  provi  dioè,  e fé  espe- 
rienze de  cimiteri,  a cui  però  se  il 
valore  soltanto  della  induzione  si  con- 
ceda, questa  non  mi  è che  abbastan- 
za favorevole» 
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Fig.  /.  let*  A.  Stromento  descritto  già 
altrove , e rappresentato  per  la 
di  lui  faccia  anteriore.  B\  faccia 
posteriore  dello  stesso  nella  qua- 
le ci  si  rimarca  una  legier  spina  ; 
ed  alla  sua  posteriore  estremità 
la  vite,  che  serve  ad  unirlo  col 
manico  C. 

Fìgy  //.  Posizione  del  Paziente , dell’ 
Operatore  , e preciso  manuvale, 

Fìg.  HI*  Stromento  già  nella  camera 
anteriore. 
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Fig,  IV.  Cornea  di  già  incisa,  e sor* 
tita  della  lente  comprimendo  coll* 
indice  moderatamente  il  bianco 
deir  occhio , 

Vig^  Preciso  taglio  fatto  nella  cor- 
nea per  estrare  il  cristallino,  e 
marcato  con  le  lettere  a a» 
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